Priifung der Formeln.
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V	A	B
1,0000	+ 377,5	— 28383800
9985	390,3	29 539 300
9950	388,9	29 102 500
9900	389,5	28 767 500
9800	394,0	28 160 600
9700	-f 382,0	— 26039 100
proportional------- und JE? proportional -—77^2*    Amagat's   Yer-
suche an "Wasser widersprecben also der Clausius'scben Formel min-
destens fur das von -----—j-  abbangige Glied,  doch ist freilich der
(v + p)2
Unterscliied zwiscben dem kleinsten v und dem grossten zu gering, um sich bei so unsicheren Ausgleicbungsrechnungen mit Sicherbeit be-naerkbar zu macben. Wabrscbeinlicb ergiebt sicb daruni A fast constant, wilbrend die nicht unerbebliclie Abnabme von B darauf bin-deutet, dass die Clausius'scbe Gleicbung binsicbtlicli ibrer Ab-hangigkeit voin Yolunien, bei Fliissigkeiten wenigstens, nicbt ganz bin-reicht. In unserer Formel ist, wenn fur die F Functionen der Form
A ~{- -~ angenommen werden und wenn man von dem unbedeutenden
07*
Stossgliede absiebt, die Grosse S als Function von 0 von  der Form i
?......t^LJ. diese aber kann mit wacbsendem v aucb abnebmen, da der
^2            »
Differentialquotient nacb v von dieser Grosse offenbar je nacb den Wertben von a, 1) und v positiv oder negativ sein kann. Unsere Formel prajudicirt also in dieser Beziebung nicbts, A miisste selbst-verstandlicb aucb nacb dieser Formel mit abnebmendem v wacbsen.
Die Abnabme der Yariabilitat mit wacbsendem fy erklart sich nacb beiden Formeln gleicb gut.
Fur die Ausdebnung der Flussigkeiten liegen unzablige Versuchs-reihen vor, die meisten bei gewobnlicbem Druck. Zur analytiscben Darstellung bat man vorziiglicb Potenzreiben nacb der Temperate angewendet und solcbe Eeiben geniigen in der Tbat in sebr vielen Fallen. Ein classiscbes Beispiel bierfiir ist die Ausdebnung des Queck-silbers nacb Regnault's Yersucben, far welche aucb Wiillner s ) strange Durcbrecbnung eine Formel
Lebrbuch der Physik, Bd. 2, S. 76.ungscoefficient hangt augenscheinlich auch von der Dichte der Fliissigkeit ab, beim Aether wie beini Wasser und ebenso bei anderen Fliissigkeiten nimmt er mit wachsender Dichte zu. Diese Zunahme ist ihrerseits eine Function der Temperatur, was vornehmlich. beim Wasser hervortritt, woselbst die Zunahme mit wachsender Temperatur geringer wird. Ich babe fur Wasser die Constanten ^1, J5 der Clansius1 sehen Formel fur mehrere Dichten durch Ausgleichung be-rechnet und getie nebenstehend die Werthe (siehe nachste Seite).
